Thermodynamische Flachen fiir die Aggregatzustande.          265
0i,^i; 02>^2, 03,% Wenn also alle drei Phasen zugleich sollen physikalisch bestehen konnen, miissen U" und v so geartet sein, dass die zugehorigen Punkte innerhalb des Dreiecks durch 01,^; 0"2,fl2; 03,% liegen. Dieses Dreieck im U, 0-Blatt schliesst also alle "Werthe von 0", v ein, fiir welche alle drei Phasen physikalisch zusarnmen moglich sind.
Sind nur zwei Phasen vorhanden, eine Fliissigkeit und ihr gesattigter Dampf, so liegt das Gebiet aller zulassigen 0, v auf der Dreiecksseite durch 01? vl:t 02, v% und wird nach der anderen Seite be-grenzt durch die Seite 436 des ersten Bandes dieses Werkes behandelte ,,Verdainpfungsgrenzcurve", welche, wie ebenda bewiesen, durch den kritischen Punkt fiussig-dampfformig geht. Nur ist diese Curve auf das U, 'tf-Blatt zu projiciren. Fiir einen festen Korper und seine Fliissigkeit ist offenbar die Dreiecksseite durch U^ v.2\ Uz, V3 die eine, die Schmelzdrucktemperaturcurve die andere Begrenzung. Endlich fiir einen festen Korper und seinen Dampf haben wir als Begrenzung die Dreiecksseite U"3, #3; 0X, v^ und die Sublimationsdruckcurve.
Diese vier Gebiete: Dreieck und drei krummlinig begrenzte Flachen tiber den Dreiecksseiten gelten also fiir die Phasen fest-fliissig-dampf-formig; flussig-dampfformig; fest-fiiissig; fest-dampfformig. Das ganze ubrige Gebiet positiver U und v steht einer der drei Phasen zur Ver-fiigung, vertheilt sich aber unter die drei Phasen. Zwischen der Grenzcurve einerseits und der Sublimationsdruckcurve andererseits wird die dampfformige, zwischen jener einerseits und der Schmelz-druckcurve andererseits die niissige, zwischen letzterer einerseits und der Sublimationsdruckcurve andererseits die feste Phase wesentlich vorhanden sein. Weitere Stiicke aus dem Zustande der Ueberhitzung, Ueberkaltung und Ueberschmelzung greifen in die Sondergebiete der zwei Phasen ein.
Das sind die Bedingungen fiir die physikalische Moglichkeit der Phasen einzeln oder in Combinationen iiberhaupt. Nun noch die Be-dingtmg fiir die Stabilitat. Die Substanz habe in einer Phase die En-tropie S, den Druck j?, die Temperatur #, das specifische Yolumen v und die specifische innere Energie 0. In zwei Phasen der gleichen Menge seien das gesammte specifische Volumen und die gesammte specifische innere Energie ebenfalls v und U. Druck und Temperatur, pf und -O1', ebenso wie die Entropie, die S' sein soil, fiir die beiden Phasen werden dann verschieden von p, O1, S der einen Phase sein. Nach 10), welche Gleichung selbstverstandlich auch fiir zwei Phasen gilt, haben wir
J8S' = 8U'^IP Sv, also wegen                                             ^
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